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EDISON F8 DI2 HS22 Ze asw 2.599,00 €* 


Farbe sandgrau-matt 


Rahmenformen 
Herren Zentralrohr 
STOPS 
Elektrischer Antrieb 
Motor Shimano Steps Mittelmotor, mit Freilauf Akku 418 Wh Artikel-Nummern 
Spezifi kationen Räder Form RHcm Farbe Artikel 418 Wh 
\ 28 Zoll Herren 48 sandgrau-matt 26431048 
Rahmen Aluminium 7005 Gabel SR Suntour NEX-E25, tapered, mit Lockout Schaltung Shimano Nexus 8-Gang Schalthebel Shimano Steps Di2 Kurbel/Kettengarnitur Shimano Steps 38 28 Zoll Herren 53 _ sandgrau-matt 26431053 
Z. Kette KMC Bremshebel Magura Bremsen Magura HS-22, hydraulische Felgenbremse Bereifung Schwalbe MARATHON PLUS 47-622, SmartGuard, „Unplattbar“ Speichen Niro, 28 Zoll Herren 58 _ sandgrau-matt 26431058 
schwarz FNabe VR Shimano Acera Nabe HR Shimano Nexus 8-Gang, mit Freilauf Lenker Metro Comfort, Aluminium Griffe Ergon Vorbau A-head, verstellbar, Aluminum Sattel Selle Royal o Zoi Moren 61 sandgreu- mat zen 105 
i i j f 28 Zoll Zentralrohr 46 sandgrau-matt 26431246 
Lookin Moderate (HE/DT), Relaxed (WA) Sattelstütze Patent, gefedert, Aluminium Scheinwerfer Busch & Müller AVY IQ, 30 Lux LED Rücklicht Busch & Müller Toplight View Gepäckträger 28 Zoll Zentralrohr 50 sandgrau-matt 26431250 
28 Zoll Zentralrohr 55 sandgrau-matt 26431255 


I-Rack system, integriert Schutzbleche SKS, Kunststoff Ständer Aluminium, Hinterbauständer Schloss AXA Victory 
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